TOMASZ TOKARZ 


przeżywszy lat 48, 


po krótkiej 1 dolegliwej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął 


w Panu dnia 3 listopada 1913 roku. 


W smutku pozostała rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych 
na wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu, które odbędzie się we środę 
dnia 5 b. m. o godzinie 3 po południu na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we czwartek dnia 6 b. m. o godzinie 8 rano w kościele OO. Reformatów. 


Zakład pogrzebowy J. Horak w Krakowie. Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


